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Per la MAICO il più grande Centro 


entire bene nutre la mente, 

capire le cose che ci dicono 

mette in comunicazione con 
il mondo. 
Un udito difettoso porta alla man- 
canza di comprensione, all'isola- 
mento, alla solitudine. Oggi tutti 
hanno il diritto di migliorare la qua- 
lità della propria vita garantendosi 
la possibilità di sentire e capire. La 
tecnologia è anche in questo cam- 
po un prezioso aiuto: microcircuiti 
digitali riescono a ristabilire i cor- 
retti parametri acustici persi con il 
tempo o dovuti a fatti genetici. 
L'apparato uditivo umano è estre- 
mamente complesso e talmente 
personale che non esistono due per- 


tiva. Non solo ma la stessa persona 
può avere capacità uditive diverse 
in età diverse: ecco perché è neces- 
sario non solo misurare il proprio 
udito ma anche di monitorarne:i 
cambiamenti. 

Il tecnico specializzato che può aiu- 
tarvi a valutare le vostre capaci- 
ta uditive è l'audioprotesista della 
MAICO. MAICO è l'azienda leader 
nella ricerca scientifica e tecnolo- 
gica dal 1937! Il tecnico. MAICO si 
aggiorna continuamente per essere 
in grado di approfondire le proble- 
matiche individuali di ogni singo- 
la persona e indagare le cause di 
eventuali mutamenti con sofisticati 
e innovativi mezzi tecnologici. E' 


sone con la medesima capacità udi- un'attività delicata e importante, 


che necessita di un grande supporto 
tecnico e di esperienza consolidata. 
La MAICO opera dal 1937 nel mondo 
dell'acustica, costruendo strumen- 
tazioni, progettando e applicando 
protesi acustiche sempre all'avan- 
guardia. MAICO è quindi sempre 
vicina a chi ha problemi di udito. 
TRIESTE via Carducci 45. tel. 
040/772807, GORIZIA via Gene- 
rale Cascino 5/a tel. 0481/539686, 
MONFALCONE via Nino Bixio 3 tel. 
0481/414262. 

La MAICO mette al centro delle sue 
competenze l'uomo e la donna che 
hanno problemi di udito e li accom- 
pagna in tutte le fasi del riadatta- 
mento acustico graduale (R.A.G.).. 


Sede MAICO Trieste Via Carducci, 45 Tel. 040 772807, tutti i giorni 
dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 19.00 e sabato mattina 


Si è ricorsi all'uso della tecnologia per migliorare la comprensione del par- 
lato fino dagli anni ‘30 con l'uso degli apparecchi acustici grandi pesanti 
€ poco i selettivi tra rumore e voce, Nel corso dei decenni abbiamo visto 
una evoluzione che ci ha portato ad tecnolagie sempre più sofisticate e 
integrate. Negli anni 90 c'è stato l'avvento: della tecnologia digitale che 
tanto ha aiutato nel far comprendere sempre più parole ai deboli di udito. 
Agli inizi di questo nuovo secolo anche l'uso del laser ci ha permesso di 
rendere sempre più sofisticati e precisi gli adattamenti protesici al canale 
uditivo con l'eccellenza sonora raggiunta possiamo affermare che moltis- 
sime perdite acustiche possono trarre beneficio degli apparecchi acustici 
per migliorare la comprensione delle parole, e.la direzionalità del suono. 
Ma dal 2005 si è lavorato molto anche dal punto di vista estetico, L'esteti- 
ca è un miglioramento psicologico importante per tutti coloro che neces- 
sitano di un sistema uditivo. 

Abbiamo qui a lato messo a confronto i vari tipo di protesi e sarà facile no- 
tare come con le ultime novità il problema estetico si possa dire risolto. 
Non solo siamo felici di aver ottenuto un risultato estetico eccezionale, ma 
siamo fieri che la tecnologia digitale di ultima generazione ci permette di 
risolvere problemi come il fischio dell'apparecchio acustico, o il rimbombo 
della propria voce elevando la qualità sonora a livelli mai raggiunti prima’ 
anche in ambiente rumoroso. Venite a provarlo in studio: 


B.T.E. apparecchio 
acustico 
retroauricolare 
degli anni 30 


LTC. apparecchio 
acustico nel condotto 
nato negli anni 70 


CIC 

apparecchio ac. 
completamente 
nel condotto nato 
negli anni 90 


Sordità della regione è un dovere 


B.T.E. apparecchio 

de. a orecchio aperto 
nato dalla ricerca 
tecnologica dei 
laboratori più avanzati 
del mondo nato nel XXI 
secolo. 


Come vedete il 
risultato estetico 
raggiunto oggi è 
molto gratificante ma 
suprattutto con questa 
nuova generazione di 
apparecchi riusciamo 
a risolvere tanti altri 
problemi dal fischio, 
al rimbombo della 
propria voce, tutto 
con la qualità sonora 
che vi stupirà. Venite 
a provarli il mese di 
febbraio alla Maico 
della vostra città. 


Il segreto per tornare a sentire bene sta in una Occhio alla perdita di udito! 


parola: R.A.G. Riadattamento Acustico Graduale 


Settembre 24 o a Tolmezzo in via Matteotti 19. La MAICO 
è convenzionata con ASS e INAIL per la fornitura di prote- 
si acustiche. L'importante è tornare a capire: le parole dei 
familiari e degli amici, la Santa Messa, il telefono, la tele- 
visione. Sentire meglio significa vivere una vita migliore; 
significa anche poter tornare ad essere utile agli altri. Sentire 
e comunicare vuol dire crescere sempre: a qualsiasi età. Vuol 
dire vivere. Ti invitiamo a conoscere il RA.G. alla MAICO: 
Udine in piazza XX Settembre 24 tel.0432 25463, a Tolmezzo 
via Matteotti 19 (0433 41956), a Pordenone in viale Libertà 


mi di udito: significa Riadattamento Acustico Graduale. 

Per realizzarlo ci si avvale di vari strumenti: il COSÀ, il 
Diario, il Questionario Statistico, il dialogo counseling con 
più audioprotesisti (il lavoro di équipe infatti consente di 
valutare e approfondire meglio le varie problematiche che 
possono insorgere). I{ segreto della riuscita dei trattamen- 
ti per le persone deboli d'udito è proprio il Riadattamento 
Acustico Graduale, un metodo che da anni è praticato dal- 
la MAICO. Per avere ogni informazione in proposito basta 
rivolgersi all'audioprotesista MAICO a Udine in piazza XX 


[i RAG è una sorta di parola magica per chi ha proble- 


29, tel. 0434 541380 


‘a i cinque sensi l'udito è forse il più impor- 
Fi per sentirsi a proprio agio nel mondo 

che ci circonda: per capime le informazioni, 
per comprendere i messaggi, per cogliere i suoni 
ambientali e quelli delle comunicazioni. Eppure, 
nonostante noi siamo immersi in un mondo so- 
noro, trascuriamo troppo spesso l'udito. Le nostre 
orecchie sono sempre attive, sentono le foglie che 
scricchiolano sotto i piedi quando camminiamo 
nel bosco, odono.il cinguettio degli uccelli, le ri- 
sate allegre dei bambini che giocano. Eppute, per 
pigrizia, per trascuratezza o con la speranza che 
tutto si rimetta a posto da solo, non ci preoccu- 


piamo dei primi segnali di deficit uditivo. E questo 
problema non riguarda solo le persone più in là 
con gli anni, in cui i problemi possono essere più 
complessi, riguardando anche l'invecchiamento 
fisiologico dell'orecchio, ma coinvolge un numero 
crescente di giovani sottoposti a rumori eccessivi, 
La maggior parte del deficit uditivi, quasi il 90%, 
può trarre reale giovamento dall'uso di un appa- 
tecchio acustico. Conviene quindi rivolgersi con 
fiducia a MAICO, il più grande centro otoacustico 
della Regione: a Udine in piazza XX Settembre 24, 
tel. 0432 25463 e a Tolmezzo in via Matteotti 20, 
tel. 0433 41956, 
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Per tutti coloro che fanno 


la prova dell'udito 
fino al 28 febbraio a 


TRIESTE via Carducci 45 
tel. 040/772807 


dal lunedì al venerdì 
9,00-12,30 « 15,30-19,00 
sabato mattino 


GORIZIA via Generale Cascino 5/a 
tel. 0481/539686, 


dal lunedì al venerdì al mattino 


MONFALCONE via Nino Bixio 3 
tel. 0481/414262 


dal lunedì al venerdì dalle 
9,00 alle18,00 


è riservato una caffettiera 
in omaggio 


Fino esaurimento merce 


